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1 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1261 

597 

47.34% 

Precinct 2 

1598 

908 

56.82% 

Precinct 3 

1609 

925 

57.49% 

Precinct 4 

1503 

852 

56.69% 

Precinct 5 

1534 

712 

46.41% 

Precinct 6 

1490 

813 

54.56% 

Precinct 7 

1491 

785 

52.65% 

Precinct 8 

1653 

1007 

60.92% 

Precinct 9 

1473 

794 

53.90% 

Precinct 10 

1608 

1003 

62.38% 

Precinct 11 

1638 

981 

59.89% 

Precinct 12 

1651 

1064 

64.45% 

Precinct 13 

1543 

766 

49.64% 

Precinct 14 

1502 

841 

55.99% 

Precinct 15 

1678 

903 

53.81% 

Precinct 16 

1429 

847 

59.27% 

Precinct 17 

1523 

751 

49.31% 

Precinct 18 

1612 

893 

55.40% 

Precinct 19 

1565 

915 

58.47% 

Precinct 20 

1545 

821 

53.14% 

Precinct 21 

1530 

850 

55.56% 

Total 

32436 

18028 

55.58% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

SEN in CONGRESS 

EDWARD J MARKET 

JOSEPH P 
KENNEDYTIl 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

545 

559 

559 

410 

73.35% 

146 

26.12% 

3 

0.54% 

Precinct 2 

743 

852 

850 

646 

76.00% 

203 

23.88% 

1 

0.12% 

Precinct 3 

785 

887 

884 

737 

83.37% 

147 

16.63% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

721 

815 

815 

649 

79.63% 

166 

20.37% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

692 

668 

667 

498 

74.66% 

169 

25.34% 

0 

0.00% 

Precinct 6 

711 

752 

751 

570 

75.90% 

180 

23.97% 

1 

0.13% 

Precinct 7 

697 

737 

737 

590 

80.05% 

147 

19.95% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

817 

945 

942 

758 

80.47% 

183 

19.43% 

1 

0.11% 

Precinct 9 

679 

720 

718 

529 

73.68% 

185 

25.77% 

4 

0.56% 

Precinct 10 

766 

944 

940 

755 

80.32% 

185 

19.68% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

728 

908 

905 

679 

75.03% 

226 

24.97% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

780 

1006 

1005 

781 

77.71% 

224 

22.29% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

510 

685 

683 

475 

69.55% 

208 

30.45% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

720 

789 

782 

619 

79.16% 

161 

20.59% 

2 

0.26% 

Precinct 15 

711 

829 

827 

624 

75.45% 

202 

24.43% 

1 

0.12% 

Precinct 16 

667 

790 

790 

605 

76.58% 

185 

23.42% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

683 

711 

711 

533 

74.96% 

177 

24.89% 

1 

0.14% 

Precinct 18 

620 

808 

808 

578 

71.53% 

230 

28.47% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

736 

859 

858 

658 

76.69% 

199 

23.19% 

1 

0.12% 

Precinct 20 

734 

768 

765 

573 

74.90% 

191 

24.97% 

1 

0.13% 

Precinct 21 

706 

813 

813 

618 

76.01% 

195 

23.99% 

0 

0.00% 

Total 

14751 

16845 

16810 

12885 

76.65% 

3909 

23.25% 

16 

0.10% 


Date;09/01/20 
Time:23:42:14 
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Reg. Voters 

Times Counted 

REP in CONGRESS 

Total Votes KATHERINE M CLARK 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

545 

559 

490 

487 

99.39% 

3 

0.61% 

Precinct 2 

743 

852 

731 

728 

99.59% 

3 

0.41% 

Precinct 3 

785 

887 

763 

761 

99.74% 

2 

0.26% 

Precinct 4 

721 

815 

704 

697 

99.01% 

7 

0.99% 

Precinct 5 

692 

668 

590 

588 

99.66% 

2 

0.34% 

Precinct 6 

711 

752 

662 

657 

99.24% 

5 

0.76% 

Precinct 7 

697 

737 

650 

650 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

817 

945 

833 

830 

99.64% 

3 

0.36% 

Precinct 9 

679 

720 

639 

628 

98.28% 

11 

1.72% 

Precinct 10 

766 

944 

820 

814 

99.27% 

6 

0.73% 

Precinct 11 

728 

908 

804 

802 

99.75% 

2 

0.25% 

Precinct 12 

780 

1006 

879 

878 

99.89% 

1 

0.11% 

Precinct 13 

510 

685 

593 

589 

99.33% 

4 

0.67% 

Precinct 14 

720 

789 

710 

708 

99.72% 

2 

0.28% 

Precinct 15 

711 

829 

721 

718 

99.58% 

3 

0.42% 

Precinct 16 

667 

790 

694 

690 

99.42% 

4 

0.58% 

Precinct 17 

683 

711 

649 

645 

99.38% 

4 

0.62% 

Precinct 18 

620 

808 

681 

679 

99.71% 

2 

0.29% 

Precinct 19 

736 

859 

754 

745 

98.81% 

9 

1.19% 

Precinct 20 

734 

768 

673 

671 

99.70% 

2 

0.30% 

Precinct 21 

706 

813 

709 

708 

99.86% 

1 

0.14% 

Total 

14751 

16845 

14749 

14673 

99.48% 

76 

0.52% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

COUNCILLOR 

Total Votes M.M. PETITTO 

DEVANEY 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

545 

559 

450 


445 

98.89% 

5 

1.11% 

Precinct 2 

743 

852 

640 


637 

99.53% 

3 

0.47% 

Precinct 3 

785 

887 

669 


665 

99.40% 

4 

0.60% 

Precinct 4 

721 

815 

621 


608 

97.91% 

13 

2.09% 

Precinct 5 

692 

668 

523 


515 

98.47% 

8 

1.53% 

Precinct 6 

711 

752 

568 


565 

99.47% 

3 

0.53% 

Precinct 7 

697 

737 

574 


568 

98.95% 

6 

1.05% 

Precinct 8 

817 

945 

677 


659 

97.34% 

18 

2.66% 

Precinct 9 

679 

720 

570 


565 

99.12% 

5 

0.88% 

Precinct 10 

766 

944 

690 


677 

98.12% 

13 

1.88% 

Precinct 11 

728 

908 

698 


692 

99.14% 

6 

0.86% 

Precinct 12 

780 

1006 

718 


711 

99.03% 

7 

0.97% 

Precinct 13 

510 

685 

511 


504 

98.63% 

7 

1.37% 

Precinct 14 

720 

789 

570 


562 

98.60% 

8 

1.40% 

Precinct 15 

711 

829 

623 


616 

98.88% 

7 

1.12% 

Precinct 16 

667 

790 

589 


584 

99.15% 

5 

0.85% 

Precinct 17 

683 

711 

592 


588 

99.32% 

4 

0.68% 

Precinct 18 

620 

808 

597 


595 

99.66% 

2 

0.34% 

Precinct 19 

736 

859 

679 


674 

99.26% 

5 

0.74% 

Precinct 20 

734 

768 

585 


579 

98.97% 

6 

1.03% 

Precinct 21 

706 

813 

619 


614 

99.19% 

5 

0.81% 

Total 

14751 

16845 

12763 


12623 

98.90% 

140 

1.10% 
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SEN in GENERAL COURT 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

CINDY F FRIEDMAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

545 

559 

478 

474 

99.16% 

4 

0.84% 

Precinct 2 

743 

852 

714 

710 

99.44% 

4 

0.56% 

Precinct 3 

785 

887 

739 

739 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

721 

815 

672 

665 

98.96% 

7 

1.04% 

Precinct 5 

692 

668 

582 

578 

99.31% 

4 

0.69% 

Precinct 6 

711 

752 

633 

624 

98.58% 

9 

1.42% 

Precinct 7 

697 

737 

621 

620 

99.84% 

1 

0.16% 

Precinct 8 

817 

945 

809 

808 

99.88% 

1 

0.12% 

Precinct 9 

679 

720 

614 

600 

97.72% 

14 

2.28% 

Precinct 10 

766 

944 

800 

795 

99.38% 

5 

0.63% 

Precinct 11 

728 

908 

780 

111 

99.62% 

3 

0.38% 

Precinct 12 

780 

1006 

840 

839 

99.88% 

1 

0.12% 

Precinct 13 

510 

685 

566 

562 

99.29% 

4 

0.71% 

Precinct 14 

720 

789 

673 

671 

99.70% 

2 

0.30% 

Precinct 15 

711 

829 

703 

697 

99.15% 

6 

0.85% 

Precinct 16 

667 

790 

684 

683 

99.85% 

1 

0.15% 

Precinct 17 

683 

711 

631 

629 

99.68% 

2 

0.32% 

Precinct 18 

620 

808 

654 

650 

99.39% 

4 

0.61% 

Precinct 19 

736 

859 

732 

728 

99.45% 

4 

0.55% 

Precinct 20 

734 

768 

657 

652 

99.24% 

5 

0.76% 

Precinct 21 

706 

813 

689 

687 

99.71% 

2 

0.29% 

Total 

14751 

16845 

14271 

14188 

99.42% 

83 

0.58% 
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REP in GEN CT 23rd Middle 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

SEAN GARBALLEY 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

545 

559 

495 

492 

99.39% 

3 

0.61% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

785 

887 

753 

752 

99.87% 

1 

0.13% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

692 

668 

590 

585 

99.15% 

5 

0.85% 

Precinct 6 

711 

752 

649 

644 

99.23% 

5 

0.77% 

Precinct 7 

697 

737 

634 

633 

99.84% 

1 

0.16% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

679 

720 

646 

637 

98.61% 

9 

1.39% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

728 

908 

796 

788 

98.99% 

8 

1.01% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

510 

685 

590 

587 

99.49% 

3 

0.51% 

Precinct 14 

720 

789 

687 

682 

99.27% 

5 

0.73% 

Precinct 15 

711 

829 

723 

719 

99.45% 

4 

0.55% 

Precinct 16 

667 

790 

686 

681 

99.27% 

5 

0.73% 

Precinct 17 

683 

711 

634 

628 

99.05% 

6 

0.95% 

Precinct 18 

620 

808 

697 

693 

99.43% 

4 

0.57% 

Precinct 19 

736 

859 

771 

761 

98.70% 

10 

1.30% 

Precinct 20 

734 

768 

678 

672 

99.12% 

6 

0.88% 

Precinct 21 

706 

813 

718 

715 

99.58% 

3 

0.42% 

Total 

10924 

12283 

10747 

10669 

99.27% 

78 

0.73% 
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REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. Voters Times Total Votes DAVID M ROGERS JENNIFER A FRIES Write-In Votes 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

743 

852 

765 

431 

56.34% 

334 

43.66% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

721 

815 

733 

355 

48.43% 

376 

51.30% 

2 

0.27% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

817 

945 

857 

528 

61.61% 

328 

38.27% 

1 

0.12% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

766 

944 

849 

501 

59.01% 

345 

40.64% 

3 

0.35% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

780 

1006 

900 

559 

62.11% 

338 

37.56% 

3 

0.33% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

Total 

3827 

4562 

4104 

2374 

57.85% 

1721 

41.93% 

9 

0.22% 
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REGISTER of PROBATE 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

TARAE 

DeCRISTOEARO 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 








Precinct 1 

545 

559 

456 

451 

98.90% 

5 

1.10% 

Precinct 2 

743 

852 

652 

651 

99.85% 

1 

0.15% 

Precinct 3 

785 

887 

672 

671 

99.85% 

1 

0.15% 

Precinct 4 

721 

815 

624 

619 

99.20% 

5 

0.80% 

Precinct 5 

692 

668 

536 

534 

99.63% 

2 

0.37% 

Precinct 6 

711 

752 

582 

577 

99.14% 

5 

0.86% 

Precinct 7 

697 

737 

583 

582 

99.83% 

1 

0.17% 

Precinct 8 

817 

945 

682 

679 

99.56% 

3 

0.44% 

Precinct 9 

679 

720 

580 

576 

99.31% 

4 

0.69% 

Precinct 10 

766 

944 

711 

707 

99.44% 

4 

0.56% 

Precinct 11 

728 

908 

709 

708 

99.86% 

1 

0.14% 

Precinct 12 

780 

1006 

730 

727 

99.59% 

3 

0.41% 

Precinct 13 

510 

685 

522 

519 

99.43% 

3 

0.57% 

Precinct 14 

720 

789 

578 

576 

99.65% 

2 

0.35% 

Precinct 15 

711 

829 

633 

631 

99.68% 

2 

0.32% 

Precinct 16 

667 

790 

603 

602 

99.83% 

1 

0.17% 

Precinct 17 

683 

711 

596 

594 

99.66% 

2 

0.34% 

Precinct 18 

620 

808 

603 

600 

99.50% 

3 

0.50% 

Precinct 19 

736 

859 

677 

673 

99.41% 

4 

0.59% 

Precinct 20 

734 

768 

599 

594 

99.17% 

5 

0.83% 

Precinct 21 

706 

813 

622 

620 

99.68% 

2 

0.32% 

Total 

14751 

16845 

12950 

12891 

99.54% 

59 

0.46% 
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Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

SEN in CONGRESS 

SHIVA 

AYYADURAI 

KEVIN J O'CONNOR 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 











Precinct 1 

73 


38 

38 

19 

50.00% 

19 

50.00% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

61 


56 

56 

18 

32.14% 

38 

67.86% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

49 


34 

34 

13 

38.24% 

19 

55.88% 

2 

5.88% 

Precinct 4 

56 


36 

36 

16 

44.44% 

18 

50.00% 

2 

5.56% 

Precinct 5 

67 


44 

43 

20 

46.51% 

22 

51.16% 

1 

2.33% 

Precinct 6 

54 


60 

60 

31 

51.67% 

27 

45.00% 

2 

3.33% 

Precinct 7 

61 


47 

47 

14 

29.79% 

32 

68.09% 

1 

2.13% 

Precinct 8 

62 


61 

60 

26 

43.33% 

33 

55.00% 

1 

1.67% 

Precinct 9 

80 


72 

71 

24 

33.80% 

46 

64.79% 

1 

1.41% 

Precinct 10 

70 


54 

54 

26 

48.15% 

27 

50.00% 

1 

1.85% 

Precinct 11 

108 


73 

72 

33 

45.83% 

38 

52.78% 

1 

1.39% 

Precinct 12 

90 


57 

56 

26 

46.43% 

29 

51.79% 

1 

1.79% 

Precinct 13 

123 


79 

79 

42 

53.16% 

36 

45.57% 

1 

1.27% 

Precinct 14 

52 


48 

48 

20 

41.67% 

27 

56.25% 

1 

2.08% 

Precinct 15 

78 


74 

74 

39 

52.70% 

35 

47.30% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

83 


57 

56 

22 

39.29% 

31 

55.36% 

3 

5.36% 

Precinct 17 

80 


39 

39 

18 

46.15% 

20 

51.28% 

1 

2.56% 

Precinct 18 

122 


84 

84 

37 

44.05% 

47 

55.95% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

56 


54 

54 

19 

35.19% 

34 

62.96% 

1 

1.85% 

Precinct 20 

72 


52 

51 

28 

54.90% 

22 

43.14% 

1 

1.96% 

Precinct 21 

60 


35 

35 

14 

40.00% 

21 

60.00% 

0 

0.00% 

Total 

1557 


1154 

1147 

505 

44.03% 

621 

54.14% 

21 

1.83% 


Date;09/01/20 
Time:23:42:14 
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Reg. Voters 

Times 

Counted 

REP in CONGRESS 

Total Votes CAROLINE 
COLARUSSO 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

73 

38 

29 

28 96.55% 

1 3.45% 

Precinct 2 

61 

56 

40 

40 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 3 

49 

34 

30 

30 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 4 

56 

36 

28 

26 92.86% 

2 7.14% 

Precinct 5 

67 

44 

39 

39 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 6 

54 

60 

46 

44 95.65% 

2 4.35% 

Precinct 7 

61 

47 

33 

32 96.97% 

1 3.03% 

Precinct 8 

62 

61 

47 

46 97.87% 

1 2.13% 

Precinct 9 

80 

72 

56 

55 98.21% 

1 1.79% 

Precinct 10 

70 

54 

43 

42 97.67% 

1 2.33% 

Precinct 11 

108 

73 

66 

66 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 12 

90 

57 

49 

45 91.84% 

4 8.16% 

Precinct 13 

123 

79 

71 

69 97.18% 

2 2.82% 

Precinct 14 

52 

48 

40 

40 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 15 

78 

74 

61 

61 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 16 

83 

57 

49 

47 95.92% 

2 4.08% 

Precinct 17 

80 

39 

32 

31 96.88% 

1 3.13% 

Precinct 18 

122 

84 

65 

62 95.38% 

3 4.62% 

Precinct 19 

56 

54 

46 

46 100.00% 

0 0.00% 

Precinct 20 

72 

52 

40 

37 92.50% 

3 7.50% 

Precinct 21 

60 

35 

33 

33 100.00% 

0 0.00% 

Total 

1557 

1154 

943 

919 97.45% 

24 2.55% 





Statement of Votes Cast 

STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 

Unofficial Results 

Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 11 of 20 


Reg. Voters 

COT 

Times 

Counted 

JNCILLOR 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

SEN in GE 

Times 

Counted 

;neral coul 

Total Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

73 

38 

4 

4 100.00% 

73 

38 

7 

7 100.00% 

Precinct 2 

61 

56 

7 

7 100.00% 

61 

56 

7 

7 100.00% 

Precinct 3 

49 

34 

5 

5 100.00% 

49 

34 

4 

4 100.00% 

Precinct 4 

56 

36 

10 

10 100.00% 

56 

36 

11 

11 100.00% 

Precinct 5 

67 

44 

4 

4 100.00% 

67 

44 

4 

4 100.00% 

Precinct 6 

54 

60 

4 

4 100.00% 

54 

60 

4 

4 100.00% 

Precinct 7 

61 

47 

1 

1 100.00% 

61 

47 

1 

1 100.00% 

Precinct 8 

62 

61 

9 

9 100.00% 

62 

61 

7 

7 100.00% 

Precinct 9 

80 

72 

8 

8 100.00% 

80 

72 

5 

5 100.00% 

Precinct 10 

70 

54 

5 

5 100.00% 

70 

54 

6 

6 100.00% 

Precinct 11 

108 

73 

9 

9 100.00% 

108 

73 

3 

3 100.00% 

Precinct 12 

90 

57 

9 

9 100.00% 

90 

57 

5 

5 100.00% 

Precinct 13 

123 

79 

12 

12 100.00% 

123 

79 

9 

9 100.00% 

Precinct 14 

52 

48 

5 

5 100.00% 

52 

48 

8 

8 100.00% 

Precinct 15 

78 

74 

13 

13 100.00% 

78 

74 

14 

14 100.00% 

Precinct 16 

83 

57 

8 

8 100.00% 

83 

57 

10 

10 100.00% 

Precinct 17 

80 

39 

3 

3 100.00% 

80 

39 

2 

2 100.00% 

Precinct 18 

122 

84 

10 

10 100.00% 

122 

84 

9 

9 100.00% 

Precinct 19 

56 

54 

8 

8 100.00% 

56 

54 

9 

9 100.00% 

Precinct 20 

72 

52 

8 

8 100.00% 

72 

52 

7 

7 100.00% 

Precinct 21 

60 

35 

4 

4 100.00% 

60 

35 

3 

3 100.00% 

Total 

1557 

1154 

146 

146 100.00% 

1557 

1154 

135 

135 100.00% 





Statement of Votes Cast 

STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 

Unofficial Results 

Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 12 of 20 


Reg. Voters 

REP in GE^ 

Times 

Counted 

1 CT 23rd Mii 

Total Votes 

idle 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

REP in GE] 

Times 

Counted 

M CT 24th Ml 

Total Votes 

iddle 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 










Precinct 1 

73 

38 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

61 

56 

7 

7 100.00% 


Precinct 3 

49 

34 

4 

4 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

56 

36 

10 

10 100.00% 


Precinct 5 

67 

44 

4 

4 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 6 

54 

60 

4 

4 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 7 

61 

47 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

62 

61 

5 

5 100.00% 


Precinct 9 

80 

72 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

70 

54 

5 

5 100.00% 


Precinct 11 

108 

73 

3 

3 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

90 

57 

5 

5 100.00% 


Precinct 13 

123 

79 

10 

10 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 14 

52 

48 

9 

9 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 15 

78 

74 

12 

12 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 16 

83 

57 

8 

8 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 17 

80 

39 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 18 

122 

84 

8 

8 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 19 

56 

54 

7 

7 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 20 

72 

52 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Precinct 21 

60 

35 

3 

3 100.00% 

- 

- 

- 

- 


Total 

1218 

890 

94 

94 100.00% 

339 

264 

32 

32 100.00% 






Statement of Votes Cast 

STATE PRIMARY 

ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 

Unofficial Results 

Date;09/01/20 
Time:23;42:15 
Page: 13 of 20 


Reg. Voters 

REGISTE 

Times 

Counted 

;r of probat 

Total Votes 

E 

Write-In Votes 

Reg. 

Voters 

SEN 

Times 

Counted 

in CONGRES 

Total Votes 

;s 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 










Precinct 1 

73 

38 

6 

6 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 2 

61 

56 

6 

6 100.00% 

1 

0 

0 

0 


Precinct 3 

49 

34 

4 

4 100.00% 

1 

4 

3 

3 100.00% 


Precinct 4 

56 

36 

10 

10 100.00% 

2 

0 

0 

0 


Precinct 5 

67 

44 

4 

4 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 6 

54 

60 

4 

4 100.00% 

2 

0 

0 

0 


Precinct 7 

61 

47 

2 

2 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 8 

62 

61 

5 

5 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 9 

80 

72 

5 

5 100.00% 

1 

0 

0 

0 


Precinct 10 

70 

54 

6 

6 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 11 

108 

73 

3 

3 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 12 

90 

57 

5 

5 100.00% 

0 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 13 

123 

79 

10 

10 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 14 

52 

48 

5 

5 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 15 

78 

74 

12 

12 100.00% 

2 

0 

0 

0 


Precinct 16 

83 

57 

8 

8 100.00% 

1 

0 

0 

0 


Precinct 17 

80 

39 

2 

2 100.00% 

1 

0 

0 

0 


Precinct 18 

122 

84 

8 

8 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Precinct 19 

56 

54 

6 

6 100.00% 

2 

2 

2 

2 100.00% 


Precinct 20 

72 

52 

5 

5 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 21 

60 

35 

3 

3 100.00% 

0 

0 

0 

0 


Total 

1557 

1154 

119 

119 100.00% 

21 

11 

10 

10 100.00% 





Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 




REP in CONGRESS 


COUNCILLOR 



Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 3 

1 

4 

1 

1 100.00% 

1 

4 

1 

1 100.00% 

Precinct 4 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 12 

0 

1 

1 

1 100.00% 

0 

1 

0 

0 

Precinct 13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 15 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 19 

2 

2 

1 

1 100.00% 

2 

2 

0 

0 

Precinct 20 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 

21 

11 

4 

4 100.00% 

21 

11 

2 

2 100.00% 


Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 14 of 20 






Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 




SEN in GENERAL COURT 

REP in GEN CT 23rd Middle 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 2 

1 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

1 

4 

1 

1 100.00% 

1 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 4 

2 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

1 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

. 

Precinct 9 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

1 

1 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 12 

0 

1 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

. 

Precinct 13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 15 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 16 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Precinct 19 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

1 

1 100.00% 

Precinct 20 

3 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

Precinct 21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 

21 

11 

3 

3 100.00% 

16 

8 

3 

3 100.00% 


Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 15 of 20 





Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 




REP in GEN CT 24th Middle 


REGISTER of PROBATE 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

1 

1 100.00% 

Precinct 4 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

0 

0 

Precinct 8 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 10 

1 

1 

1 

1 100.00% 

1 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 12 

0 

1 

1 

1 100.00% 

0 

1 

0 

0 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 16 

- 

- 

. 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

0 

0 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

0 

0 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

Total 

5 

3 

2 

2 100.00% 

21 

11 

2 

2 100.00% 


Date;09/01/20 
Time:23;42:15 
Page: 16 of 20 





Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 


Reg. 

Voters 

SEN in CONGRESS 

Times Total Votes Write-In Votes 

Counted 

Reg. 

Voters 

REP in CONGRESS 

Times Total Votes Write-In Votes 

Counted 

Jurisdiction Wide 










Precinct 1 

3 

0 

0 

0 


3 

0 

0 

0 

Precinct 2 

2 

0 

0 

0 


2 

0 

0 

0 

Precinct 3 

2 

0 

0 

0 


2 

0 

0 

0 

Precinct 4 

4 

1 

1 

1 100.00% 


4 

I 

0 

0 

Precinct 5 

4 

0 

0 

0 


4 

0 

0 

0 

Precinct 6 

2 

1 

1 

1 100.00% 


2 

I 

I 

1 100.00% 

Precinct 7 

4 

0 

0 

0 


4 

0 

0 

0 

Precinct 8 

3 

0 

0 

0 


3 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

2 

2 

2 100.00% 


1 

2 

2 

2 100.00% 

Precinct 10 

3 

4 

4 

4 100.00% 


3 

4 

3 

3 100.00% 

Precinct 11 

4 

0 

0 

0 


4 

0 

0 

0 

Precinct 12 

1 

0 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

2 

2 

2 100.00% 


1 

2 

2 

2 100.00% 

Precinct 14 

4 

4 

4 

4 100.00% 


4 

4 

3 

3 100.00% 

Precinct 15 

3 

0 

0 

0 


3 

0 

0 

0 

Precinct 16 

3 

0 

0 

0 


3 

0 

0 

0 

Precinct 17 

3 

1 

1 

1 100.00% 


3 

I 

I 

1 100.00% 

Precinct 18 

1 

1 

1 

1 100.00% 


1 

I 

0 

0 

Precinct 19 

4 

0 

0 

0 


4 

0 

0 

0 

Precinct 20 

1 

0 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

Precinct 21 

6 

2 

2 

2 100.00% 


6 

2 

I 

1 100.00% 

Total 

59 

18 

18 

18 100.00% 


59 

18 

13 

13 100.00% 


Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 17 of 20 







Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters. 

Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 

, All Races 

Date;09/01/20 
Time:23:42:15 
Page: 18 of 20 


Reg. 

Voters 

CO 

Times 

Counted 

lUNCILLOR 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. 

Voters 

SEN in G 

Times 

Counted 

lENERAL CC 

Total Votes 

)URT 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 










Precinct 1 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 


Precinct 2 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 


Precinct 3 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 


Precinct 4 

4 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 


Precinct 5 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 


Precinct 6 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 


Precinct 7 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 


Precinct 8 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 


Precinct 9 

1 

2 

2 

2 100.00% 

1 

2 

2 

2 100.00% 


Precinct 10 

3 

4 

3 

3 100.00% 

3 

4 

2 

2 100.00% 


Precinct 11 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 


Precinct 12 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


Precinct 13 

1 

2 

2 

2 100.00% 

1 

2 

2 

2 100.00% 


Precinct 14 

4 

4 

3 

3 100.00% 

4 

4 

3 

3 100.00% 


Precinct 15 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 


Precinct 16 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 


Precinct 17 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 


Precinct 18 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 


Precinct 19 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 


Precinct 20 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


Precinct 21 

6 

2 

1 

1 100.00% 

6 

2 

1 

1 100.00% 


Total 

59 

18 

12 

12 100.00% 

59 

18 

11 

11 100.00% 






Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, September 1, 2020 
Unofficial Results 




REP in GEN CT 23rd Middle 

REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

0 

0 

Precinct 3 

2 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

0 

0 

Precinct 5 

4 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

2 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

4 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

3 

0 

0 

0 

Precinct 9 

1 

2 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 11 

4 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 13 

1 

2 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

4 

4 

3 

3 100.00% 

- 

- 

- 

. 

Precinct 15 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

. 

Precinct 17 

3 

1 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

1 

1 

0 

0 

. 

- 

- 

- 

Precinct 19 

4 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

. 

Precinct 20 

1 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

6 

2 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Total 

46 

13 

9 

9 100.00% 

13 

5 

2 

2 100.00% 
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